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CONCORDIA TO RENT BISHOP COURT: Plans to lease and renovate Bishop Court have been announced 
by Concordia University as a means of relocating administrative offices and other facilities 


associated with the downtown campus of the university. 


"We are taking a five-year lease and aiming for January occupancy," Assistant to the Rector 
Stirling Dorrance said today. "With the limited funds available, we plan minimum renovations 
to provide offices and meeting facilities for several university departments," he said. Senior 
administrative personnel will be relocated in the offices. 


Controversy has recently surrounded the 71-year old building on the southeast corner of Bishop 
and de Maisonneuve, diagonally opposite SGW's Hall Building. One of the concerns has been 
preservation of the character of this part of downtown Montreal. 


"There will be no changes to the outside of the apartment building," Dorrance explained, "and 
inside alterations will be undertaken with a view to retaining as much as possible of the 
character of the place - exposed beams, fireplaces and built-in furniture." 


More from Stirling Dorrance at 482-0320. 
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L'Université Concordia annonce son intention de louer et de rénover Bishop Court afin de 
relocaliser les bureaux de 1'administration et autres services se rattachant au campus du 
centre-ville de l'université, 


"Nous prenons un bail de cing ans et espérons emménager en janvier," a déclaré M. Stirling 
Dorrance, adjoint au recteur. "Avec nos fonds limités nous projetons de faire un minimum de 
rénovations afin d’aménager des bureaux et des sallesa de réunions pour plusieurs départements 

de L'université," a-t-il dit. Les membres supérieurs de 1'administration seront relocalisés 
dans ces bureaux. 

Ayant &té récemment le sujet d'une controverse ayant trait a la préservation du caractére de 
cette partie du centre-ville, ce ba@timent de 71 ane feu coin sud-est de Bishop et de Maisonneuve 
est diagonalement opposé 4 1'édifice Hall du campés Sir George Williams. 


“Aucun changement n'est prévu pour la facade extérieure du batiment et les rénovations inté- 
rieures seront entreprises en vue de maintenir, autant qu'il est possible, le caractre du 
batiment - poutres @ découvert, cheminées et meubles encastrés," a expliqué M. Dorrance. 


Pour plus de renseignements appeler M. Dorrance 4 482-0320. 
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